2019 E-BIKES 


schwarz-matt 


TREKKING 


CROSS 


MTB 


HEAVY & CARRY 


Zentralrohr 


28 Zoll / 45, 50, 55 cm 


223005, 


FOLD & COMPACT 


Montfoort Cruise F7 


Elektrischer Antrieb 


Motor Bosch ACTIVE Mittelmotor, 250 Watt, mit Freilauf Akku 400 Wh, Gepäckträger 


Spezifikationen 
Rahmen Aluminium 7005 Tour Gabel SR Suntour NEX-E25, mit einstellbarer Federhärte 


Schaltung Shimano Nexus, 7-Gang Schalthebel Shimano Nexus, Drehgriffschalter Display 
Bosch PURION Kurbel/Kettengarnitur Aluminium GEN3 Kette KMC Bremsen Magura HS-11, 
hydraulische Felgenbremse Bremshebel Magura HS-11 Reifen Schwalbe DELTA CRUISER PLUS 
40-622, PunctureGuard Nabe vorne Aluminium Nabe hinten Shimano Nexus, 7-Gang, mit Freilauf 
Speichen Stahl, schwarz Lenker Touring, Aluminium Vorbau Aluminium, einstellbar Griffe Ergo, 
mit integrierter Klemmung Sattel Selle Royal Freeway City Sattelstütze Patent, Aluminium 
Scheinwerfer AXA Blueline30, bis zu 30 Lux Rücklicht AXA Blueline Gepäckträger i-Rack, 
Aluminium mit Batterieaufnahme Schutzblech SKS, Kunststoff Schloss AXA Solid Plus, mit 
gleichschließendem Batterieschloss Ständer Pletscher Comp Flex 40 Sonstiges Bosch 2A 


Kompaktladegerät 


Räder Form RH cm Farbe 400 Wh 
28 _ Zentralrohr 45 schwarz-matt 28466845 
28 _ Zentralrohr 50 schwarz-matt 28466850 
28 _ Zentralrohr 55 schwarz-matt 28466855 
28 _ Zentralrohr 45 schwarz-matt 29418045 
28 _ Zentralrohr 50 schwarz-matt 29418050 
28 _ Zentralrohr 55 schwarz-matt 29418055 
28 _ Zentralrohr 45 nougat-matt 29418345 
nougat-matt 29418350 

29418355 


28 _ Zentralrohr 50 
28 _ Zentralrohr 55 nougat-matt 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers I Technische Änderungen vorbehalten 


